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Rev. 1/11/88 La QUANTITY 

PART NUMBER i ene 60. 80 100° 
JE-0900-9050 84.72 73.30 68.17 63.41 59.60 56.02 
JE-0900-9150 145.68 126.05 117.22 109.04 102.48 96.32 
* JE-0900-9155 108.73 87.70 76.02 65.94 58.38 51.70 
JE-10KB-C 55.83 48.31 44.92 41.79 39.28 36.91 
* JE-11-BL-—4? igo” 88.22 71.00 61.41 53.14 46.94 41.46 
JE-11-BM 85.62 74.09 68.90 64.09 60.24 56.62 
* JE-11-DL 62.59 54.16 46.84 40.53 35.80 31.63 
JE-11-DM 59.13 51.17 47.58 44.26 41.60 39.10 
JE-11-EL w/ 24 AWG 38.18 33.03 30.72 28.58 26.86 25.24 
JE-11-EM 67.06 58.02 50.18 43.42 38.36 33.88 
JE-11-FL 28.72 24.85 23.11 21.50 20.21 18.99 
* JE-11-FLPC 49.49 39.83 34.45 29.81 26.33 23.26 
JE-110K-C 69.25 59.92 52.00 45.15 40.02 35.47 
* JE-110K-FA 83.37 67.10 58.03 50.21 44.35 39.18 
JE-110K-FB 80.71 64.95 56.18 48.61 42.94 37.93 
JE-110K-HPC 61.62 53.32 49.58 46.12 43.35 40.74 
* JE-112-(CF) 41.51 33.41 28.89 25.00 22.08 19.51 
JE-112-L(CF) 34.44 29.80 27.71 25.78 24.23 22.77 
* JE-112-PC 30.20 26.18 24.30 22.61 21.25 19.97 
JE-115K-E 57.55 49.79 46.31 43.08 40.49 38.05 
JE-11P-1 54.93 47.53 44.20 41.12 38.65 36.32 
JE-11P-1AN 84.72 73.30 68.17 63.41 59.60 56.02 
JE-11P-1B 101.03 87.42 75.78 65.73 58.20 51.53 
JE-11P-1BN 84.72 73.30 68.17 638.41 59.60 56.02 
JE-11P-1D 67.42 58.33 54.25 50.46 47.43 44.58 
JE-11P-1QN 84.72 73.30 68.17 63.41 59.60 56.02 
JE i 82.26 71.18 61.74 53.58 47.46 42.05 
ISK (5K ivl128.33 111.04 103.27 96.06 90.28 84.86 
s-115-L(CF) 70.01 60.58 52.40 45.34 40.05 35.38 
* JE-11SS-BL 79.92 69.15 64.31 59.82 52.84 46.68 
JE-11SS-BM 111.29 96.29 89.55 77.81 69.01 61.21 
JE-11SS-DL 56.30 48.71 45.30 42.14 39.61 37.22 
JE-11SS-EL 46.31 40.07 37.27 34.67 32.58 30.62 
* JE-11SS-EM 78.91 63.51 54.93 47.53 41.99 37.09 
* JE-11SS-FL 52.78 42.48 36.74 31.79 28.08 24.81 
JE-11SSP-6M 103.31 89.39 83.13 77.33 72.68 68.31 
*_JE=11SSP-6MR, 182.28 146.71 126.89 109.79 96.98 85.67 
-11SSP-8M~600 :600 in 204.36 176.82 164.44 152.96 143.77 135.12 
* JE-11SSP-8MA 164.33 142.19 132.24 123.01 115.61 108.66 
* JE-123-A(CF) 42.24 36.55 33.99 31.62 29.72 27.93 
JE-123-AL (CF) 70.01 60.58 52.40 45.34 40.05 35.38 
* JE-123-ALPC 75.27 60.58 52.40 45.34 40.05 35.38 
* JE-123-APC 59.43 47.83 41.37 35.80 31.62 27.93 
* JE-123- =B(CE) 67.81 54.58 20 31.87 
BL (CF) iw" 758° 67.10 62.40 58.05 51.28 45.2 
"117.68 101.83 88.42 76.84 68.14 60.45 
* JE-123-C 42.24 36.55 33.99 31.62 29.72 27.93 
* JE-123-D(CF) 60.18 48.44 41.89 36.25 32.02 28.29 
JE-123-DBX 44.50 38.51 35.81 33.31 31.31 29.43 
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QUANTITY 


PART NUMBER i 20 40 60 #80 100 250 500 1000 
JE-123-DL(CF) 53.54 46.33 43.09 40.08 37.67 35.40 31.29 27.66 24.43 
* JE-123-DM(CF) 84.96 73.52 63.58 55.02 48.60 42.93 37.94 33.54 29.62 
* JE-123-S(CF) 30.18 26.11 24.29 22.59 21.23 19.96 18.76 17.64 15.58 
JE-123-SL(CF) 42.41 36.69 34.13 31.74 29.83: 28.04 24.78 21.90 19.35 
JE-123-SLPC 44.50 38.51 35.81 33.31 31.31 29.43 26.01 22.99 20.30 
* JE-123-SPC 345115, 29.555 277548 25.56) 24.03" 22558 2128 18.76) 16.57 
JE-13K6-C 53.65 46.42 43.17 40.16 37.74 35.47 31.47 27.92 24.76 
JE-13K7-A 79.19 68.52 63.72 59.27 55.71 52.36 46.28 40.90 36.12 
* JE-13K7-B 87.04 75.31 70.04 65.15 61.23 57.55 50.86 44.95 39.70 
* JE=150K-MAX 53.59 43.13 37.30 32.28 28.51 25.19 22.26 19.68 17.38 
“C_JE-16-A. 79.19 68.52 63.72 59.27 55.71 52.36 46.28 40.90 36.12 
JE-16-B C87 04 75.31 70.04 65.15 61.23 57.55 50.86 44.95 39.70 
* JE-25VC-10W 92.04 74.07 64.07 55.43 48.97 43.26 38.23 33.79 29.84 
JE-34K-DX 82.86 71.70 66.68 62.03 58.30 54.79 48.50 42.94 38.00 
JE-44K-DX 82.86 71.70 66.68 62.03 58.30 54.79 48.50 42.94 38.00 


* JE-642-90 106.84 92.45 85.98 79.97 75.17 70.65 62.44 55.19 48.74 


JE-1552—— 28.36 24.54 22.82 21.23 19.95 18.75 17.63 15.58 13.76 
* JE-8043 82.13 66.23 57.40 49.78 44.06 39.00 34.55 30.61 27.11 
JE-990-C Op Amp 87.00 86.58 86.38 86.21 86.06 85.93 85.80 85.69 85.57 
(JE-990 Sockets (7 ea) 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 
JE-DB-E 57.29 49.57 46.10 42.88 40.30 37.88 35.61 33.48 29.64 
* JE-DB-EPC 93.17 75.11 65.09 56.43 49.93 44.19 39.14 34.67 30.69 
* JE-DB-EU 51.87 44.88 41.74 38.83 36.49 34.30 32.25 30.31 26.84 
JE-LX-2K 216.28 174.07 150.55 130.26 115.07 101.65 89.84 79.40 70.13 
JE-LX-600 216.28 174.07 150.55 130.26 115.07 101.65 89.84 79.40 70.13 
JE-MB-C 47.09 40.74 37.89 35.25 33.13 31.14 29.27 27.52 24.41 
* JE-MB-CPC 66.84 57.83 53.78 50.03 47.02 44.19 39.14 34.67 30.69 
JE-MB-D 79.99 69.22 64.37 59.88 56.28 52.89 49.73 46.75 41.39 
* JE-MB-DLL : 98.20 84.97 79.02 73.50 69.08 64.93 57.50 50.93 45.08 
JE-MB-E 120.12 103.93 96.66 89.91 84.50 79.42 170.20 62.04 54.79 


JE-TSS-M2 Preamp 459.00 446.43 440.76 435.53 431.31 427.36 420.41 414.28 408.79 
JE-OLI LOAD ISOLATOR 3.17 2.75 2.55 2.88 2.23 2.10 1.97 1.86 1.74 
JE-FB-2 ferrite bead 5.25/C 
JE-FB-6 ferrite bead 5.25/C 
Direct Box parts kit 5.00 

* Sony PCM-F1 mod. kit 3.50 
R/C Networks .75 (.25 per resistor, .50 per capacitor, most values) 
Phantom Power Kits 2.00 


* = Not a stocking part number. Call for delivery. 
Pricing for the JENSEN TWIN SERVO MIC PREAMP is available upon request. 


Prices shown are effective Jan. 1, 1988, and are subject to change without notice. 
Packing, shipping and applicable sales tax are additional. Orders are not binding 
until accepted by seller. All goods will be charged at prices existing at the time 
of shipment, independent of price on purchase order. All orders are shipped UPS COD 
or UPS prepaid, FOB North Hollywood, upon receipt of check. We prefer to ship UPS 
2nd DAY AIR, where applicable, unless specified otherwise by customer. 


